Dr praw EUGENIUSZ 


DZIURZYNSKI 


em. prezes b. Oddz. Prokuratorii Generalnej w Krakowie, członek honorowy 
Stowarzyszenia Urzędników Referendarskich b. Prokuratorii Generalnej, 
odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski i Orlętami 


ur. 14. V. 1884 r., opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 2 czerwca 1962 roku w Krakowie. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w kościele 

na cmentarzu rakowickim we wtorek dnia 5 bm. o godzinie 12:30, 

po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w ciężkiej żałobie: 


żona, syn, synowa, wnuk i rodzina. 
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